Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 września 1987 roku, zmarł nagle, w wieku lat 54 


inż. ZBIGNIEW 


DWORZAK 


NASZ NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, BRAT I DZIADEK 


ODZNACZONY KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI ORAZ WIELOMA 
INNYMI ODZNACZENIAMI PAŃSTWOWYMI, RESORTOWYMI I REGIONALNYMI 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi w sobotę 
dnia 26 września 1987 roku o godzinie 11.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


